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Zehntes Capitel.
ihrer ganzen Ausdehnung nach zur Deckung bringen lassen, sie laufen also kurz gesagt parallel. Das trifft nun wohl in einzelnen Fallen, sicher jedoch nicht allgemein zu. So zeigt K a h 1 b a u m l) z. B., dass schon bei so verwandten Substanzen, wie die Benzolderivate sind, ein Durchschneiden der Curven stattfindet. Ordnet man die Substanzen nach der Hohe ihrer Siedetemperaturen einmal fiir 760 mm Druck, das andere Mai fiir 6 mm Druck, so sollte doch wenigstens die Reihenfolge der Substanzen in beiden Fallen die gleiche sein; das trifft aber nicht zu. Es ergiebt sich:
Bei 760 mm		Bei 6 mm	
	Siedepunkt		Siedepunkt
Benzol	80,3° C. 155,5    „ 178,3   „ 181,4   „ 183,9   „ 190,6   „ 205,0   „ 208,3   „ 249,0   „	Benzol   ......	32,5° 0. 53,0   „ 59,9   „ 60,5   „ 65,3   „ 76,1   „ 83,9   „ 121,2   „
Bromben7ol		Brombenzol .... Benzaldehyd    .   .   . Benzonitril   .... Anilin    ......	
Benzaldehyd    .... Phenol   .......			
Anilin    .   ......			
B6nzonitril   .....		Phenol   .....	
Benzylalkohoi .... Nitrofaenzol		Nitrobenzol .... Benzylalkohoi .   .   . Benzoesaure ....	
Benzoesa,ure			
			
Zu einein gleichen Ergebniss fiihrt auch die unmittelbare Ver-gleichung der Curven. Die folgende Zusammenstellung giebt die be-treffenden Zahlen fiir Anilin und Dimethylanilin:
	t		
p	Anilin	Dimethylanilin	Different
mm	°C.	°C.	°C.
760	183,8	193,1	9,3
600	175,4	183,9	8,5
400	161,2	169,2	8,0
200	139,3	146,0	6,7
100	119,8	125,7	5,9
50	102,5	108,2	5,7
15	76,8	81,2	4,4
5	57,9	61,6	3,7
Grenau denselben (rang der Differenzen zeigen Methylanilin und Aethylanilin, es fallen diese Differenzen bei gleichen Drucken von 10,2 bis 4,3° C. Dagegen ist der Grang entgegengesetzt zwischen Dimethyl-
Zeitschr. f. physik. Chem., Bd. 26, S. 605.normalen Siedetemperaturen ibrer Fliissigkeiten gleicb sein sollen. Wir konnen das aucb so ausdriicken: Die Spannkraftscurven verscbiedener Stoffe mussen sicb durcb Yerscbiebung in Kicbtung der Temperaturaxe
